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El siguiente material es de propiedad de el/los docente/s. Se permite 
exclusivamente el uso por parte de los cursantes para el estudio de la materia. 


Placas 

Activas 






MODE LA DOR BLAST/ CO 





Caracterfsticas 


Aparato 


Bimaxilar 


F/otante 


A cti vo - pasi vo 



Caractensticas 

Controlado por los ref lejos 
neuromusculares del paciente 


A par at o 
dinarrico 
funciona! 


< 


Estimula la auto- correccion 
de los ref lejos alterados 


Los cambios en la f uncion 


V. 


producen cambios estructurales 
en el hueso (Wolf) 



Tipos deaparatos 


* Standard 


* Deckbiss 


I ncisivos 
protruidos 



Clase I 
Clase I I 


1 ° 


I ncisivos 
retruidos 


Clase I I 2° 


I ncisivos 


* Progenie 


invert idos 


Clase I I I 



Tipos deaparatos 




Tipos deaparatos 


Bl MLER posee 
16 tipos de aparatos 
segun las di stint as anomalfas: 


Rot aci ones 


Migraciones 


A pi nanriento 


Ext racci ones 







Arco vestibular 
Resort es vigilantes 

Resort e Cof f in 
Aletas de acrflico 

Maxilar I nferior: 

Arcos dorsal es 
Resort es linguales 
Caja vestibular de acrflico 





Parte superior 


Grosor: 0,9 mm 


A rco vestibular-^ 

^Extension -< 


De M a M de 1° molar 
Dobla a P en D de canine 


Entra al acrflico 


Resort es vigilantes 


Grosor: 0,8 mmm 
Extension: I . Central y Lateral 


Resort e Cof f i nJ 


Grosor: 0,9 mm 


Extension: Paladar entre ambas aletas 



Arcos 
dorsal es 


Resort es 
linguales 


Parte inferior 


Extension: 


UNI CO nexo de union entre la 
parte superior e inferior 

Grosor: 0,9 mm 

r 

De aletas superiores 
Por D a M inferior 
Por L al canino 
Vuelve hast a 4/ 5 
k Pasa a V hast a caj a 

Grosor: 0,5 mm 

Detras de I os 4 I 
Por D de lateral pasa a V 

Entra en la caj a 


ExtensionJ 





Resortes vi gi I antes 


Caracterfsticas: 


Actuan sobre los incisivos provocando su alineacidn 


Se pueden separar o adosar de acuerdo al caso 



Arcos dorsal es 


Unen la parte superior e inferior del aparato 

Su activacion per mite adelantar la mandfbula 
las veces que sea necesario durante el 
tratamiento 

Su ubicacion por oclusal entre 4 y 5 coincide 
con el pasaj e del arco V superior hacia P 
perrritiendo el deslizanriento del aparato 
hacia ambos lados en los movirrientos laterales 




Disposi cion delos al ambres 


La estructura tridimensional del aparato con el 
cambio conti nuo del piano vertical al horizontal 
en la const ruccion de los alambres es 
fundamental para lograr 

ESTABI LI DAD MECANI CA permit iendo una 
DEFORMACI ON ELASTI CA terrporaria y 
evitando una Dl STORSI ON PERMANENTE 



Mododeaccion 


Posicion anterior de la mandfbula 




Mododeaccion 


Movinientos later ales de la mandfbula 
Mecanisnro de expansion del arco 





Mododeaccion 

La expansion es el resultado de la activacion 
de I os musculos pterigoideos inter nos 

Actua como cuerpo extrano provocando 
movimientos de mast icac ion y estimulando 
desplazarrientos laterales 




M ordida construed va 


Es fundamental en todos los aparatos f uncionales 
Se realiza en posicion borde a borde 



Contrai ndi cad ones 


Crecfniento rotacional divergent e 
Mordidas abiertas 

Los sect ores later ales quedan libres y 
pueden extruirse ya que no hay control 
de la dimension vertical 





Activaaon 

El Bimler NO se activa 


por ser un aparato Funcional 


Se puede modif icar 


en el transcurso del tratarriento 



Como Iogramo6 modi fi cad ones en d 
aparato de Bi ml 

* 

ACU ERDO A U N SOLO PRI N Cl PIO 

(i 

M ODI FICACION DE UN ANSA 
brazes paraldcs 



arco seni ci rcu I ar 



ALI CATES 

Recto Curvo 


Principio: 

la modificacion sobrela pisa 
dqoeide de I a i ncongruenci a 
mtre al i cate y al ambre 



Plano pone 




Curvoquita 


C u rvo sobre cu r vo 
quita mas 




M odificaciones 







Le/ deladipse 



La expansion en el 
sent i do transversal 
produce acortamiento 
en el sent i do 

anteroposterior 



Principles basicos 

Ausencia absoluta de anclaj e 
Libre j uego en la boca 

Usa la dinamica ref leja neuromuscular y los 
cambios f isiologicos de posicion dentarios 
durante el recambio para la modif icacion 
ortopedica_del si sterna mast i cat or io 

Por ser un tratamiento autoli nit ante 

No produce recidivas 



Principles basicos 

Logrannos > Desplazanriento y 

acomodarriento mandibular 

i 

I nf luye sobre posiciones progenicas o retrogenicas 
a la vez que nos per mite ensanchar I os arcos 


El paciente ef ectua su propio tratamiento 



Bimle - tipo 2 : para Deckbiss 



Mordida constructive: borde a borde 







Bimlo^ A 2: 
denticion mixta 





Binier tipo 



3 : para progmie 

Arco de Eschler 
Resort e Coffin 

Resort es vigilantes 
Arcos dorsal es 
doblemente rebat idos 
con gomas oclusales 

Resort e lingual de 0,8 mm 
uni do por acrflico a I os 
dorsal es 


Mordida const ructiva: 
posicion de maxima retrusion 



